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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός ορίων του οικισμού «Νέος Γοργόμυλος» της Κοινότητας 

Γοργομύλου Ν. Πρέβεζας. 1 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Μεγαλο- 
χωρίου κοινότητας Μεγαλοχωρίου Νομού Σερρών καθορισμό 

όρων και περιορισμών δόμησης . 2 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Τούμπας 
κοινότητας Τούμπας Νομού Σερρών καθορισμό όρων και περιο¬ 
ρισμών δόμησής. 3 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Μυρρίνης 
κοινότητας Μυρρίνης Νομού Σερρών καθορισμό όρων και περιο¬ 
ρισμών δόμησης . 4 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 4942 (1) 


Καθορισμός ορίων του οικισμού «Νέος Γοργόμυλος» της Κοινότητας 
Γοργομύλου Ν. Πρέβεζας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 133/83 (ΦΕΚ Α33/14.3.83). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/11.1.85) και συγκε¬ 
κριμένα το άρθ. 8 παρ. 17). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. «περί καθορισμού των ορίων των οικισμών 
της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λπ.» (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85) όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ/23.2.87). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18.12.85) «περί 
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού». 

5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47Α) όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα. 


6. Τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.ΧΟΠ Ν. Πρέβεζας, όπως διατυπώθηκε 
στο 10ο πρακτικό (θέμα 9ο) της 20/23.11.87, με την οποία εισηγείται 
κατά πλειοψηφία για τον καθορισμό των ορίων τόυ οικισμού «Νέος Γορ¬ 
γόμυλος» της Κοινότητας Γοργομύλου και τον καθορισμό όρων δόμη¬ 
σης ως εξής: 

(α) Τα όρια του οικισμού «Νέος Γοργόμυλος» της Κοινότητας Γοργο¬ 
μύλου σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα (κλίμ. 1:5000) που φέρει 
τη σφραγίδα του Ν.Σ.ΧΟΠ. 

(β) Ελάχιστο όριο αρτιότητας 300 τ.μ. ν 

(γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών 7,5 μ., αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού «Νέος Γοργόμυλος» της Κοινό¬ 
τητας Γ οργομύλου Ν. Πρέβεζας όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη 
με κλίμακα 1:5000, που φέρει τη σφραγίδα του Ν.Σ.ΧΟΠ. 

2. Κατατάσσουμε τον οικισμό «Νέος Γοργόμυλος» της Κοινότητας 
Γοργομύλου σύμφωνα με το δελτίο κατηγοριοποίηαης των οικισμών 
της μελέτης των Ανοιχτών Πόλεων του Ν. Πρέβεζας σε μεσαίο, συνε¬ 
κτικό, στάσιμο, αδιάφορο. 

3. Καθορίζουμε ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδων τα τριακόσια 
(300) τ.μ. 

4. Κατά παρέκκλιση μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο (Διανομή Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας) θα θεωρούνται άρτια τά γήπεδα που κατατμήθηκαν 
από 3.5.85 (ημέρα δημοσίευσης του Π.Δ. της 24.4.85) μέχρι την 
ημέρα δημοσίευσης αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, με ελάχιστα όρια: προσώπου 14 μ. και εμβαδού 300 τ.μ. 

5. Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. για τα κτίρια 
μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο (Διανομή Υπουργείου Γεωργίας). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, σύμφωνα με το Π.Δ. της 24.4.85 
(ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ της 14.2.87 
. (ΦΕΚ 133/Δ/23.2.87). 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πρέβεζα, 25 Νοεμβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 













Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμου και Περιβάλλοντος 
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Αριθ. ΕΠΑ 10045 (2) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Μεγαλοχω- 
ρίου κοινότητας Μεγαλοχωρίου Νομού Σερρών καθορισμό όρων και 
περιορισμών δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ73.5.1985) 
«Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυ¬ 
τών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με τα έγγραφα Γ. 29557/2769 οικ./8 Απριλίου -1986 της 
Δ/νσης Γ1-Γ2 του Τπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του ΐπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.Τ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «Περί παροχής εις τον Υπουργό 
Β; Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως 
ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών». Όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ, 
1018/71 (Άρθρο 2), Ν. 1337/83 (Άρθρο 33), Ν. 1512/85 (Άρθρο 
8, §15). 

7. Την υπ’ αριθμόν 37/1985 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου 
κοινότητας Μεγαλοχωρίου. 

8. Τήν από 7.1.1988 εισήγηση του Τ.Π.Π.Ε. Ν. Σερρών προς το 
Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποίοα αναλυτικά καθορίζονται, τα 
συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985). 

ίί. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ’/ 

3.5.1985) . 

ίίί. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 §1.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 414 
Δ-/30.8.1985). 

ίν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 § 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ’/3.5.1985) που έγινε 
έπειται από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. ΤΗν από 7.1.1988 εισήγηση του Τ.Π.Π.Ε. Ν. Σερρών προς το 
Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την τρο¬ 
ποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους με 
το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.1987). 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 1η συνεδρία την 28.1.88 με αριθμό πράξης 1, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Για τον οικισμό Μεγαλοχωρίου της Κοινότητας Μεγαλοχωρίου: 

I. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 
α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός, 
ούτε Τουριστικός. 

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος. 


δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός. 

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε3 Μεγάλος. 

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Μεγαλοχωρίου της κοινό¬ 
τητας Μεγαλοχωρίου του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 18 
όπως αυτά φαίνονται στον συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα 
Π. 1-1 σε κλίμακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από¬ 
φασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου 
ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 600 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσές του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ7 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ΐ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο του οικισμού, ο συντελε¬ 
στής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 § 2, του 
από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΑΕΚ 133 Δ’/23.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 1 § 2,β από 14.2.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/ 
23.3.1987). 

4. Ύψος κτιρίων: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 § 2.δ, του από 14.2.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/23.3.1987). 

- Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.50 μ. 
μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γή¬ 
πεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού κάι Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. , 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
1:3 Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλέ- 
κτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη. Βυζα¬ 
ντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια. 

2. Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων. ■■ 

3. Οι εξώστες να είναι διασπασμένοι με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο. 

4. ΟΓπεριφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι, επιχρισμένοι σε 
άσπρο ή γκρι χρώμα, κατά ΓΟΚ/85. 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογράφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
§1 του Άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24,4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα, καταργείται. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 1 Φεβρουάριου 1988 
Η Νομάρχης 
ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 





ΟΠΟΟ ΚΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
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Αριθ. ΕΠΑ 10046 (3) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Τούμπας κοι¬ 
νότητας Τούμπας Νομού Σερρών καθορισμό όρων και περιορισμών 
δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985) 
«Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυ¬ 
τών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με τα έγγραφα Γ. 29557/2769 οικ./8 Απριλίου - 1986 της 
Δ/νσης Γ1-Γ2 του Τπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Τπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.Τ.Ε. 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «Περί παροχής εις τον Υπουργό 
Β. Ελλάδος και τους Νομάρχας, αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως 
ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών». Όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 
1018/71 (Άρθρο 2), Ν. 1337/83 (Άρθρο 33), Ν. 1512/85 (Άρθρο 
8, §15). 

7. Την υπ’ αριθμόν 22/1987 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου 
οικισμού Τούμπας. 

8. Την από 7.1.1988 εισήγηση του Τ.Π.Π.Ε. Ν. Σερρών προς το 
Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, τα 
συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985). 

ίί. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985) . 

ίϊϊ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 §1.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 414 
Δ-/30.8.1985). 

ίν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 § 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985) που έγινε 
έπειται από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. Την από 7.1.1988 εισήγηση του Τ.Π.Π.Ε. Ν. Σερρών προς το 
Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την τρο¬ 
ποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους με 
το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.1987). 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 1η συνεδρία την 28.1.88 με αριθμό πράξης 1, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Για τον οικισμό Τούμπας της Κοινότητας Τούμπας: 

1. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 
α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός, 
ούτε Τουριστικός. 

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος, 
δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός, 
ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος. 


II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Τούμπας της κοινότητας 
Τούμπας του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 22 όπως αυτά φαί¬ 
νονται στον συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλί¬ 
μακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ΐ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 300 τ.μ. στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού που 
σημειώνεται με ** στον χάρτη Π-1.1. και 600 τ.μ. στον λοιπό οικισμό. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσής του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο του οικισμού, ο συντελε¬ 
στής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 § 2, του 
από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΑΕΚ 133 Δ'/23.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 1 §2,β από 14.2.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ’/ 
23.3.1987). 

4. Ύψος κτιρίων: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 §2.6, του από 14.2.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/23.3.1987). 

- Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.50 μ. 
μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γή¬ 
πεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης. 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
1:3 Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλέ- 
κτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη. Βυζα¬ 
ντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια. 

2. Όψεις επιχριόμενες σε άσπρο χρώμα ή της ώχρας. 

3. Οι εξώστες να είναι διασπασμένοι με ξύλινο κάγκελο ή μεταλλικό 
βαμμένο σε σκούρο χρώμα. 

4. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30% στις κατοι¬ 
κίες και το 60% στους χώρους με λοιπές χρήσεις. 

5. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι, επιχρισμένοι σε 
άσπρο ή γκρι χρώμα, κατά ΓΟΚ/85. 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
§1 του Άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα, καταργείται. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 1 Φεβρουάριου 1988 
Η Νομάρχης 
ΕΤΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 






















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. ΕΠΑ 10047 (4) 

Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Μυρρίνης κοι¬ 
νότητας Μυρρίνης Νομού Σερρών. Καθορισμό όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985) 
«Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυ¬ 
τών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού 
σύμφωνα με τα έγγραφα Γ. 29557/2769 οικ./8 Απριλίου - 1986 της 
Δ/νσης Γ1-Γ2 του Τπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους 
ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών, του ΐπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του 
κράτους από την Ε.Σ.Ύ.Ε. . 

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 «Περί παροχής εις τον Υπουργό 
Β. Ελλάδος και τους Νόμάρχας, αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως 
ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών». Όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους Α.Ν. 395/68, Ν.Δ. 
1018/71 (Άρθρο 2). Ν. 1337/83 (Άρθρο 33), Ν. 1512/85 (Άρθρο 
8 ’ §15) · 

7. Την υπ’ αριθμόν 14/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου 
του οικισμού Μυρρίνης. 

8. Την από 7.1.1988 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς το 
Συμβούλιο Χ.Ο.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, τα 
συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ’ όψη από την υπηρεσία: 

ί. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985). 

π. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985) . 

ίίί. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 §1.α. του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οι¬ 
κοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική 
μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20.8.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 414 
Δ'/30.8.1985). 

ίν. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 
8 § 3.2 του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ’/3.5.1985) που έγινε 
έπειται από εξέταση των στοιχείων των μελετών. 

9. ΤΗν από 7.1.1988 εισήγηση του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών προς το 
Συμβούλιο ΧΌ.Π. του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την τρο¬ 
ποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους με 
το από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.1987). 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού που λή- 
φθηκε κατά την 1η συνεδρία την 28.1.88 με αριθμό πράξης 1, αποφα¬ 
σίζουμε: 

Για τον οικισμό Μυρρίνης της Κοινότητας Μυρρίνης: 

1. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία: 
α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 ούτε περιαστικός, παραλιακός, 
ούτε Τουριστικός. 

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος, 
γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος, 
δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός. 


ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος. 

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Μυρρίνης της κοινότητας 
Μυρρίνης του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 8 όπως αυτά φαίνο¬ 
νται στον συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλίμοικα 
1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συ¬ 
ντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου. 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και πε¬ 
ριορισμών δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης. 

1. Αρτιότητα οικοπέδων: 

ϊ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικι¬ 
σμού, ορίζεται εμβαδόν 300 τ.μ. 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν 
είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσής του από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ'/ 

3.5.1985). 

2. Συντελεστής δόμησης: 

ί. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο του οικισμού, ο συντελε¬ 
στής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 §2, του 
από 14.2.1987 Π.Δ. (ΦΑΕΚ 133 Δ’/23.3.1987). 

3. Κάλυψη οικοπέδου: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 1 §2,β από 14.2.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/ 
23.3.1987). 

4. Ύψος κτιρίων: 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 §2.δ, του από 14.2.1987 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 133 Δ'/23.3.1987). 

- Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.50 μ. 
μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γή¬ 
πεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη 
έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). 

13. Ειδικοί όροι δόμησης. . · 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση 
1:3 Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλέ- 
κτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη. Βυζα¬ 
ντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια. 

2. Όψεις επιχρισμένες σε άσπρο χρώμα, γκρι ή της ώχρας στους 
ορόφους και από πέτρα ή όπως στους ορόφους στο ισόγειο. 

3. Οι εξώστες να είναι διασπασμένοι, καλυμμένοι με κατεβασιά της 
στέγης με ξύλινο κάγκελο ή μεταλλικό βαμμένο, σε σκούρο χρώμα. 

4. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30% στις κατοι¬ 
κίες και το 60% στους χώρους με λοιπές χρήσεις. 

5. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι, επιχρισμένοι σε 
άσπρο ή γκρι χρώμα, κατά ΓΟΚ/85. 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων 
του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία 
νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
§1 του Άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος. 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π.Δ. όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Π.Δ. της 14.2.1987. 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω ορι¬ 
ζόμενα, καταργείται. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της. 

Σέρρες, 1 Φεβρουάριου 1988 
Η Νομάρχης 
ΕΥΦΗ : Δ. ΜΗΤΩΣΗ 
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